JULIUSZ 


CZURYJ 


b. legionista 3 p. p. odznaczony Krzyżem Niepodległości, oficer Armii 
Polskiej na Środkowym Wschodzie, ostatnio referent zaopatrzenia CSM 
w Nowej Hucie 


opatrzony św. Sakramentami zmarł w Krakowie 
dnia 19 września 1959 roku. 


Pogrzeb i nabożeństwo żałobne odbędzie się na cmentarzu rakowi- 
ckim we środę dnia 23-go września 1959 roku o godzinie 13” o czym 

zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 
żona i rodzina. 
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